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Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, Sneek, Oude Oppenhuizerweg 75 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen op de volgende melding is binnengekomen. 
Sneek, Oude Oppenhuizerweg 75 het tijdelijk lozen van huishoudelijk afvalwater op een IBA (30-6-2015) 
Tegen de melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. 
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